Ls. 1104 904. We Lwowie, dnia 13. pazdziernika 1904. 


Sprawozdanie 


Komisyi sanitarnej o sprawozdaniu Wydziału krajowego w sprawie odbudo- 
wania spalonego powszechnego szpitala w Złoczowie na innem odpowiedniem 
miejscu. 


Wysoki Sejmie! 
Komisya sanitarna wnosi zgodnie ze sprawozdaniem Wydziału krajowego: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. Sejm uznaje potrzebę odbudowania spalonego szpitala w Złoczowie 
na 100 łóżek, oraz zabudowań ubocznych, na innem odpowiedniejszem miejscu. 
2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do zaciągnięcia pożyczki w tej wy- 
sokości, jaka okaże się potrzebną do pokrycia połowy kosztów tych budowli. 


Przewodniczący : Sprawozdawca: 


Gołuchowski. Wurst. 
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